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新型 コロ ナウ イル ス 感 染 症 患者 に 係る ゲノム 解析 結果 に つい て 





1 ゲノム 解析 結果 
A に 公表 し た 新型 コロ ナウ イル ス 感 染 症 事例 の うち 12 件 に つい て ゲノム 解析 し た 結果 、6 件 の オミ クロ ン 株 (BA. 2) 
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計 166 0 8 142 7 0 9 
※ ゲノム 解析 は 、 新 型 コ ロナ ウイ ルス 感染 症 と 確認 まれ た 事例 に つい て 実施 する が 、 検 査 可能 数 が 限ら れる 。 概 ね 5 日 前 後 で 結果 が 判明 する 。 












































※ 令 和 4 年 1 月 に 確認 され た オミ クロ ン 株 (BA.2) は 、 海 外 か ら の 帰国 者 の 事例 で あり 、 県 内 で の 感染 拡大 は 認め られ な か っ た も の 。 


2 今後 の 対応 
環境 保健 研究 セン ター に お いて は 、12~24 件 ズ 週 の ゲノム 解析 を 継続 し て 実施 し ます 。 























< 参考 : オミ クロ ン 株 (BA.2 系 統 ) の 特徴 に 関す る 知見 > 
海外 の 一 部 地域 で は BA. 2 系統 に よる 感染 が 拡大 し て いる 。 国内 に お ける オミ クロ ン 株 は 、 当 初 BA. 1 と BA. 1. 1 の 海外 か ら の 流入 が と 
も に あっ た も の の 、 そ の 後 BA. 1 . 1 が 多数 を 占め る に 至り 、 和寿 も 主 湾 と な っ て いる が 、BAL 2 系 も 検 要 や 還 由 で 検 由 され て お り 、 現 
在 、BA. 2 系 統 へ の 置き 換わり が 進ん で いる 。 こ の た め 、 今 後 、 感 染 者 数 の 増加 G 減 少 ) 速度 に 影響 を 与え る 可能 性 が ある 。 な お 、BA. 2 
系 統 は BA. 1 系 統 と の 比較 に お いて 、 実 効 再 生産 数 及び 二 次 感染 リス ク 等 の 分 析 か ら 、 開 と が 示さ れ て いる 。BA. 2 系 統 
の 世代 時 間 は 、BA. 1 系 統 と 比べ 15% 短 く 、 実 効 再生 産 数 は 26% 高 いこ 0 2 の の PIE 
は 、 動 物 実 験 で BA. 2 系統 の 方 が 病原 性 が 高い 可能 性 を 示唆 する デー タ も ある が 、 実 際 の 入院 リス ク 及 び 重 症 化 リス ク に 関す る 差 は 見 られ 
な いと も 報告 され て いる 。 ま た 、 英 国 の 報告 で は 、 ワ クチ ン の 予防 効果 に も 差 が な いこ と が 示さ れ て いる 。 英国 の 報告 で は 、BA. 1 系 統 ウ 
イル ス 感 染 後 に お ける BA. 2 系統 ウイ ルス に 再 感染 し た 事例 は 少数 あり 、 主 に ワク チン 未 接 種 者 で ある と 報告 され て いる 
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